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55. Statut Związku Elektryfikacyjnego Chojatce —Sępolno —Tuchola. 


OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY. 


a 


STATUT 
CELOWEGO ZWIĄZKU ELEKTRYFIKACYJNEGO 
Chojnice - Sępólno - Tuchola 
(C. Z. E. Ch. S. T.) 
$ 1. 
Utworzenie. 

Powiatowe Związki Mormunalne Chojnice, Sępólno 
i Tuchola tworzą na podstawie ustawy z dnia 19. lipca 
3911 r. (Zbiór Ustaw Pruskich strona 115) Związek Celowy 
pod nazwą: 

Celowy Związek Elektryfikacyjny Chojnice - Sępólno - 
Tuchola. 

Za zobowiązania Celowego Związku Elektryfikacyj- 
nego Chojnice - Sępólno - Tuchola ręczą powyższe Powia- 
towe Związki komunalne a w szczególności Powiatowy 
Związek Komunalny Chojnicki w stosunku do 40%, zaś 
Powiatowy Związek Komunalny Sępoliński i Tucholski 
w stosunku po 30% pełnej sumy wszystkich zobowiązań. 

Siedziba Administracji. 

Siedzibą Administracji jest miasto Chojnice. 


83. 
Zadania Związku. 

Zadaniem Związku jest zaopatrzenie powiatów Choj- 
nice, Sępólno i Tuchola w prąd elektryczny i wyłączne 
prawo wykonywania instalacji i przyłączeń. 

zadania te osiąga Związek przez wybudowanie Za- 
kładu wodno - elektrycznego pod Klonią - Kybolęg w po- 
wiecie chojnickim z odpowiednią siecią elektryczną inapo- 
wietrzną, podziemną wzgl. mieszaną) i te przez wytwa- 
rzanie, przetwarzanie, przesyłanie wzgl. rozdzielanie 
energji elektrycznej w celu zawodowego zbytu tej energji 
tub w celu zasilania energją elektryczną publicznych 
środków komunikacji, korzystających z prądu silnego 
eraz przez wykonywanie instalacyj i przyłączeń, 


Organa Związku. 


$ 4. 
Wydział Związku. 

Wydział Związku składa się z 10 deputowanych włącz- 
nie przewodniczącego, z czego do Wydziału Związku na- 
leżą bez wyboru Przewodniczący trzech Wydzałów Powia- 
towych, a resztę deputowanych trzech powiatów wybie- 
rają Sejmiki Powiatowe i to w powiecie chojnickim 3 de- 
putowanych z mieszkańców powiatu chojnickiego, w po- 
wiecie sępolińskim i tucholskim po 2 deputowanych 
z mieszkańców powiatu sępolińskiego i tucholskiiego. 


"w wszystkich sprawach 


Dla każdego wybranego deputowanego wybiera się 
zastępcę, który w razie przeszkody zaszłej u deputowa- 
nego uprawniony jest wstąpić na jego miejsce nawet bez. 
asobnego wezwania. 

Deputowanych Wydziału Związku i ich zastępców 
wybiera się na lai cztery. Wybieralnemi są tylko osoby 
wybieralne do Sejmiku Powiatowego. Wybrani sprawują 
swe czynności do czasu ostatecznego ukonstytuowania się 
nowowybranych deputowanych Wydziału Związku. 


$ 5. 

Każdy deputowany Związku ma prawo: 

a) brania udziału w zebraniach 1 posiedzeniach Wy- 
działu Związku, 

b, podawania mu wniosków, 

c) głosowania, 

d) zaczepiania uchwał Wydziału Związku odwołaniem 
do władz przełożonych w granicach statutu, 

Każdy deputowany Wydziału Związku ma tylko jeden 

glos. 


$ 6. 
jest organem  uchwalającym 
związanych z celami Celowego 
Związku Elektryfikacyjnego i mających na celu osiągnię- 
cie celów Związku. 
W szczególności Wydział Związku uchwala: 
a) wybór zastępcy Przewodniczącego Celowego Związ 
ku Iiktryfikacyjnego ($ 14), 
- b) wybór Zarządu Celowego Związku Klektryfikacyj- 
nego i technicznego kierownika pizesiębiorstwa, 
c) kupno i sprzeaaż jak i obciążenie nieruchomości, 
d) budowę nowych zakladow, 
e) zaciąganie pożyczek, 
f) użycie czystych zysków i podział rozkładów podat- 
kowych ($ 25). 
g) ściąganie oplat i składek (§ 24), 
h) tworzenie Urzędów Związku i ustalenie dla nich 
etatu urzedniczego, 
i) normy wynagrodzenia i 
rjuszów i tp, 
j) zmianę statutu, 
k) rozwiązanie Celowego Związku Elektyfikacyjnegu. 
Do uchwał pod jł 6 k) konieczna jest zgoda Sejmiku 
Powiatowego powiatu chojnickiego, sępolińskiego i tu- 
cholskiego. 


Wydzial Związku 


zaopatrzenia funkcjona 


$;. 

Wydział Związku jest organem kontrolującym i jako 
taki jest obowiązany dla kontroli kasy wybrać z pomię- 
dzy członków swoich corocznie Komisję dla rewizji ra- 
chunków i kasy a nadto może dla kontroli lub nadzoru 


pojedynczych czynności lub działów czynności wybierać 
Komisję na oznaczeny przez siebie okres czasu. Do Ko- 
misji tych mogą należeć także osoby nie będące członka- 
mi Wydziału Związku. 

$ B. 

Pos.edzenie Wydziału Związku zwełuje Frzewodni- 
czący Związku, a w razie przeszkody jego zastępca, w mia- 
rę potrzeby, co najmniej jednak 2 razy do roku. 

Wydział Związku musi być nadto zwołany na żądanie 
pana Wojewody lub na pisemny umotywowany wniosek 
2/5 statutowej ($ 4) liczby deputowanych Wydziału Związ- 
ku. Wniosek ten skierować należy do Przewodniczącego 
Związku. 

Zwołanie Wydziału Związku poza przypadkami na- 
głemi, które niożna ograniczyć do 3 dni — powinno na- 
siąpić conajmniej 8 dni przed ierminem posiedzenia za 
pomocą pisemnego zaproszenia z podaniem porządku 
cbrad. Porządek dzienny układa Przewodniczący. 


§ 9. 

Wydział Związku zdolny jest do powzięcia uchwai 
oraz do dokonywania wyboru, jeżeli na posiedzeniu obec- 
ną jest conajnmnicj t/s część statutowej liczby dputowa- 
nych Wydziału ($ 4) włączając przewodniczącego. 

Wyjątek od tej zasady zachodzi, gdy Wydział Związku 
już raz z hraku kompletu nie mógł w pewnej sprawie 
powziąć uchwąły « do óbrad nad tą samą sprawą zostanie 
zwołany po raz drugi. W tym wypadku Wydział Zwłąz- 
ku może powziąć uchwałę bez względu na liczbę obec- 
nych. o ile na ten Skutek prawny przy powtórnem zwo- 
ływaniu Wydziału Związku wyraźnie wskazano. 

Posiedzeniom Wydziału Związku przewodniczy prze- 
wodniczący Celowego Związku Elektryfikacyjnego iub 
jego zastępca. 

§ 10. 

Uchwały Wydziału Związku zapadają zwykłą więk- 
Szością głosów. 

Wsirczymujących się od głosowania uważa sę wpiraw- 
dzie za obecnych. nie uwzglednia jednakże przy ustaleniu 
wyniku głosowania. 

W razie równości głosów rozstrzyga głes przewodni- 
czącego. 

Wniosku. nad którym przeprowadzono giosowanie, nie 
można brać ponownie pod obrady na tem samem posie- 
dzeniu. Uchwaly w sprawach pod j) i k) § 6 zapasć mogą 
większością 4/5 oddanych głosów 


SME 
Uchwaly Vydziałlu Związku dotyczące: 
a) zaciągania pożyczek, 
b) spraw wymienionych w § 24. ustawy z dnia 19. lipca 
1911 r. (Zbiór Ustaw Pruskich strona t15) 
cj zmiany statutu 


wymagają zatwierdzenia Wojewódzkiego Sądu Admini- 
stracy jnego. 
5, 12. 
Przewodniczący Związku. 
Organem wykonawczym Związku jiesi Przewodni- 


czący Związku względnie jego zastępca, Przewodniczącym 
Związku jest każdorazowy Przewodniczący Wydziału Po- 
wiatowego powiatu chojnickiego. Na jego zastępcę wybiera 
Wydział Związku jednego z deputowanych Wydziatńu 
Związku, Urząd trwa cztery lata. W razie sprzeciwu prze 
ciw wyborowi zastępcy przewodniczącego Związku roz- 
stirzyga Wydział Związku. Przeciw tej uchwale można 
wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyj- 
nego. 
$ 13. 

Przewodniczący Związku zwołuje posiedzenia Wy- 
działu Związku, prowadzi jego obrady, przygotowuje porzą 
dek dzienny i wnioski i wykonuje powzięte uchwaly. 

Uchwały Wydziału Związku przekraczające zakres 
dzialania Związku albo szkodliwe dla interesów związku, 
lub interesu publicznego, winien przewodniczący zawiesić 
To zarządzenie może Wyddał Zwązku zaczepić skargą do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w tym celu wy 
Lrać z swego grona zastępcę upelnoinocnionego do dzia 
łania imieniem Wydwału Związku. Ueuwała taka noże 
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być powzięta najpóźniej na zwyczajnem posiedzeniu Wy- 
działu Związku pierwszeni po wydaniu zarządzenia prze- 
wodniczącego, skarga zaś winna być wniestcna najpóźniej 
w 14 dni po zapadnięciu ucnwały. 


$ 14. 
Przewodniczący przyjmuje i usuwa funkcjonarjuszów 
Związku i sprawuje nad nimi władzę dyscyplinarną pa 
myśli ordynacyji miejskiej z 81. maja 1853. 


S$ 15, 

Przewodniczący zastępuje Związek na zewnątrz, podpi- 
suje w jego imieniu wszeih:e akty i dokumenty i pro- 
wadzi przy pomocv ustanowionych  runkcjonarjuszów 
urzędowanie biur Związku i jego zakładów, prewadzi i 
nadzoruje rachunkowość i Kasy Związku i wogóle spełnia 
te wszystkie czynności, które się okażą potrzebnemi dla 
csiągnięcia celów Związku i wykonania uchwał Wydziału 
Związku. 

Dokumenty, moca których Związek przyjmuje zobo- 
wiązania, podpisuje przewodniczący Związku i 2 członków 
zarządu. Dokumenty takie tylko wienczas wiążą Związek, 
jeśli stanowią wykonanie uchwał Wydziału Związku. 

Przewodniczący używa pieczęci C. Z E, Ch. S. T, 
i z napisem w otoku „Ceiowy Związek lilektryfikacyjny 
Chojnice - Sępólno - Tuchola. Dokumenty wystawiane 
imieniem Związku winny być zaopatrzone obok podpisu 
przewodniczącego « 2 członków zarządu także pieczęcią. 

$ 16. 

Przewodniczący przygotowuje i sporządza roczne zam- 

knięcie rachunków. 


e. 


§ 17. 
Zarząd Związku. 

Do pomocy przewodniczącemu wybiera Wydział Związ- 
ku Zarząd złożony z 2 członków z łona Wydziału Związku 
i to po jednym z powiatu iucholskiego i po jednym z po- 
wiatu sąpolińskiego wybranych na lat cztery. Wybrani 
sprawują swe czynności da czasu ukonstytuowania się 
nowego Zarządu. 

Zarząd Związku obraduje kolegjałnie w sprawach 
przez przewodniczącego pod obrady oddanych a zapada- 
jące uchwały mają dła przewodniczącego charakter do- 
radczy. 

§ 18. 

Członkowie Zarządu są obowiązani udziełać prze- 
wodniczącernu czynnej pomocy i załatwiać samoistnie te 
sprawy lub działy spraw, które im przewodniczący po- 
raczy. W sprawach tych upoważnieni są członkowie Za- 
rządu podpisywać w imieniu przewodniczącego te wszyst- 
kie akta, które nie stanowią przyjęcia przez Związek zo- 
bowiązań. 

$ 19. 

Do wyboru członków Zarządu i ich stosunków praw- 
nych i dyscyplinarnych stosuje się przepisy ordynacji 
miejskiej z 31. maja 16538. 

S 20. 
Wynanrodzenie, diety i koszty podróży Wydziału Związ- 
ku, Przewodniczącege i Zarządu. 

Deputowanyn: Wydziału Związku, przewodniczącemu 

członkom Zarządu Związku mależy wypłacać faktyczne 
koszty podróży i pełne diety podług norm dla urzędników 
państwowych V. klasy. 

Przewodniczącemu i członkom Zarządu Związku mo- 
że Wydział Związku wyznaczyć wynagrodzenie z fuqdu- 
szów Związku 

$ 21. 
Administracja Kasy i rachunkowości. 

Dła obrotu pieniężnego Związku urządza się podlug 
ściślejszego zarządzenia Wydzaiłu Związku osobną Kasę 
pod nazwą: „Kasa Celowego Związku Elektryfikacy jnego 
Chojnice - Sępólno - Tuchola". 

Rok obrachunkowy rozciąga się od 1-go stycznia do 
3i. grudnia. 

Najpóźniej w 4 miesiące po zakończeniu roku obra- 
chunkowego winien przewodniczący wygotować roczne 
zamknięcie rachunku i bilans Związku i wyłożyć je przez 
przeciąg dni 14 do przeglądu dla członków związku ($ 1) 


bodi 
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i wyłożenie to podać do publicznej wiadomości. W okresie 
tym służy członkom Związku prawo podnoszenia zarzutow 
przeciw zamknięciu, które to zarzuty wniesione na ręce 
przewodniczącego winien on przedłożyć Wydziałowi 
Związku do końca maja każdego roku. Przewodniczący 
Zwiazku powinien corocznie na 1. czerwca przedłożyć Wy- 
działowi Związku obrachunek roczny oraz bilans, który 
Wydział Związku winien zbadać, zatwierdzić i przesłać 
do wiadomości Sejmikom Powiatowym 3 powiatów na rę- 
ce Wydziałów Powiatowych. 
Komisja rewizyjna. 

Wydział Związku wybiera Komisję dla rewizji rachun- 
ków i Kasy Związku z pośród swego grona złożoną z 3 
członków i 3 zastępców. Członkowie Komisji wybierają ze 
swego grona przewodniczącego. Komisja jest obowiązana 
przeprowadzać rewizję kasy przynajmniej raz na kwartał. 
Sprawozdanie z przeprowadzonej rewizji winien przewod- 
niczący Komisji przedłożyć przewodniczącemu Związku, 
a wyniki rewizji zareferować na najbliiższem posiedzeniu 
Wydziału Związku. 

§ 28. 
Dochody Związku. 

Dochody Związku stanowią: 

1) Opłaty za prąd, 

2) Opłaty za używanie urządzeń Związku, ` 

3) Taksy, 

4) Dochody z przedsięhiorstw Związku, 

5) Dochody z operacyj kredy towych. 


§ 2. 

Niepokryty innemi dochodami niedobór 
Związku, pokrywają członkowie Związku przyczem Choj- 
nicki Powiatowy Związek Komunalny pokrywa 40% (czter- 
dzieści procent niepokrytego niedoboru, zaś Sępoliński 
Fowiatowy Związek Komunalny 30% (trzydzieści procent) 
i Tucholski Powiatowy Związek Komunalny również 30% 
(trzydzieści procent) niepokrytego niedoboru. 

Związek ma prawo zaciągać pożyczki tylko dla celów 
inwestycyjnych. Wyjątek stanowią pożyczki, które może 
Wydział Związku zaciągać dla usunięcia chwilowego 
braku gotówki 

Pożyczki takie muszą być jednak zwrócone z bieżą- 
cych dochodów w danym roku operacyjnym 


Użycie czystego zysku. 

Czysty zysk pozostający przy końcu każdego 

obrachunkowego tworzy trzy fundusze, mianowicie: 

1) fundusz rezerwowy dla zabezpieczenia strat, 

2) fundusz inwestycyjny, 

3) fundusz użytkowy do dyspozycji Sejmików Powia- 
towych powiatu chojnickiego, sępolińskiego i tu- 
cholskiego. 

Fundusz rezerwowy i fundusz inwestycyjny musi być 

ulokowany w Banku Powiatowym w Chojnicach. 

Podział czystego zysku określa Wydział Związku. 

Z funduszu użytkowego (3) do dyspozycji 3 Seimików Po- 
wiatowych otrzymuje Chojnicki Powiatowy Związek Ko- 
munalny 40% (czterdzieści procent), Sępoliński Powiato- 
wy Związek Komunalny 30% (trzydzieści procent) i Tu- 
cholski Powiatowy Związek Komunalny również 30% 
(trzydzieści procent) tegoż fundniszu. 


$ 20. 
Lokowanie gotówki. 
Wszelkie kapitały oraz gotówkę bieżącą winien Zwią- 
zek lokować w Banku Powiatowym w Chojnicach. 


a $ 27. 

Używanie urządzeń Związku. 

Wszystkim gminom miejskim, wiejskim i obszaron 
dworskim 3 powiatów Chojnice - Sępólno - Tuchola przy- 
sługuje prawo do odbioru prądu hurtownie dla danej 
miejscowości podług taryfy ustalonej specjalną umową 
z Wydziaiem Związku. 

Oddawanie miejscowościom prądu hurtownie wyklu- 
cza detaliczne oddawanie prądu mieszkańcom danej micj- 
scowości wprost. 


roku 


roczny. 
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Zażalenia i sprzeciwy. 

O zażaleniach i sprzeciwach dotyczących: 

1) Uprawnienia do współużytkowania zakładów, in- 

stytucyj i urządzeń Związku, 

2) Pociągania do opłat, składek i rozkładów podatko- 

wych na cele Związku, 
decyduje Przewodniczący Związku. Sprzeciwy w wypad- 
kach pod nr. 2) wymienionych należy wnieść w 4 tygodnio- 
wym czasokresie prekluzyjnym. 

Przeciw uchwałom zapadłym na zażalenia i sprzeciwy 
wnosi się w przeciągue 2 tygoani skargę w postępowaniu 
spornem administracyjnem do Wojewódzkiego Sądu Ad- 
ministracyjnego. 

Przeciw wyrokom Wojewódzkiego Sądu Administra- 
cyjnego w wypadkach w 2) wymienionych istnieje jako 
środek prawny tylko rewizja wyroku. 

Wniesienie sprzeciwu i skargi nie znosi obowiązku 
terminowego zapłacenia składek. 


§ 29. 
Nadzór państwowy. 

Nadzór państwowy nad Celowym Związkiem Elektry- 
fkacyjnym Chojnice - Sępólno - Tuchola przysługuje Pa- 
nu Wojewodzie. W wykonywaniu tego nadzoru sprawuje 
P. Wojewoda władzę dyscyplinarną nad deputowanymi 
-Nydziału, Zarządu i funkcjonarjuszami Związku w za- 
kresie ustawy dyscyplinarnej z 21. lipca 1852 r. względnie 
zakresie przewidzianym dla P. Wojewody w tych usta- 
wach polskich, które będą wprowadzone w miejsce usta- 
wy z 21. lipca 1852 r. 


§ 30. 
Zakłady, instytucje i urządzenia oraz rachunkowość 
i kasowość Związku winny być raz w roku. a na żądanie 
władzy nadzorczej i częściej, na koszt Związku przez fa- 
chowe siły lustrowane. 


5 31. 
Qbwieszczenia. 
Obwieszczenie Związku umieszcza się w gazetach prze- 
widzianych do urzędowych ogłoszeń Powiatowych Związ- 
ków Komunalnych Chojnice - Sępólno - Tuchola. 


5 32. 
Rozwiązanie Związku. 

Rozwiązanie Celowego Związku Elektryfikacyjnego 
Chojnice - Sępólno - Tuchola następuje na podstawie 
uchwał Sejmiku Powiatowego powiatów chojnickiego, se- 
polińskiego i tucholsk:ego i po zatwierdzeniu P. Wojewo- 
dy, z obowiązkiem opublikowania odnośnych uchwał Ma- 
jątek Celowego Związku Elektryfikacyjnego Chojnice - 
Sępólno - Tuchola, pozostały po rozwiązaniu Związku 
przypada a| 40% całego pozostałego majątku Chojnickie- 
rau Powiatowemu Związkowi Komunalnemu i b) 30% ca- 
łego pozostałego majątku Sępolińskiemu Powiatowemu 
Związkowi Komunalnemu i c; 30% całego pozostałego 
raajątku Fueholskiemn Powiatowemu Związkowi Komu- 
nalnemu 


5.30. 
Zresztą obowiązują — o ile niniejszy statut nie zawie- 
ra odnośnych przepisów — przepisy ustawy z dnia 19. lipca 
1911 r. (Zbiór Ustaw Pruskich strona 115) 


$ 34. 

Niniejszy statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu gu 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny z dniem ogłosze- 
nia w Dzienniku Wojewódzkim i Orędowniku Urzędowym 
powiatu chojnickiego, sępolińskiego i -tucholskiego. 


Statut niniejszy uchwalono na posiedzeniu: Sejmiku 
Powiatowego powiatu chojnickiego dnia 31. marca 1925 r., 
Sejmiku' Powiatowego powiatu sępolińskiego dnia 8. kwie- 
nia 1925 r., Sejmiku Fowiatowego powiatu tucholskiego 
dnia 28 kwietnia 1925 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Toruniu 


54 
L. dz. 1484/25 celowych z dnia 19. lipca 1911 (zk. ust. pr, str.. 115) i § 176 
Toruń, dnia 9. maja 1925 r. ordynacji powiatowej z dnia 13. grudnia. 1872. 
Statut Celowego Związku Elektryfikacyjnego Chojnice, W imieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: 
Sępólno - Tuchola oraz uchwały odnośne Sejmików Po- Prezydeni. 
wiatowych w Chojnicach z dnia 31, marca 1925. w Sępólnie Slona waki 


z dnia 8 kwietnia 1925. i w Tucholi z dnia 28 kwietnia 1925 


` Pieczęć. 
zatwierdzam. na podstawie $$ 1 i 9 ustawy o związkach ( eé) 


Czciorkami Drukarai Robotniczej W. Pawlak i S-ka w Toruniu. 


